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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 829 

17 Ιουνίου 2005 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ3/9236 

Μερική τροποποίηση της εγκατάστασης και διαδρομής 
του Αγωγού Φυσικού Αερίου «Αλεξανδρούπολη (Άν- 
θεια) - Κήποι» στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου 
στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ιτέας και 
Αρδανίου του Δήμου Φερών σε έκταση συνολικού εμ- 
βαδού 26.388 τ.μ. από τη θέση Κ40Β έως Κ40Ε. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 4τουν. 1929/1991 (ΦΕΚ19/Α/15.2.1991) και 
το άρθρο 19 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
14, παραγρ. 6, του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995) 
«Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθρά¬ 
κων και άλλες διατάξεις» 

2. Το άρθρο 1 του ν. 367/1976 «Περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως ακινήτων προς ανεύρεση κ.λπ. υδρογο¬ 
νανθράκων» (ΦΕΚ 162/Α/1976). 

3. Το άρθρο 7του ν. 1769/1988 «Κύρωση της από 9ης Δε¬ 
κεμβρίου 1987 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του ΕΛ¬ 
ΛΗ ΝIΚΟΥ ΔΗ Μ ΟΣΙ ΟΥ και των Εταιρειών ϋ ΕΝ 150 Ν ΜIΝ Ε5 
ϋΜΙΤΕϋ, και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ¬ 
ΚΩΝ ΑΈ. και των παραρτημάτων της 1,2,3, και 4 και ρύθ¬ 
μιση ζητημάτων υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ 66/Α/7.4.1988). 

4. Την υπ’ αριθμ. 131545/24.9.2003 Κοινή Απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ περί έγκρι¬ 
σης των Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο: «Αγωγός 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αλεξαν¬ 
δρούπολη (Άνθεια) - Κήποι». 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ3/1591/9.2.2004 (ΦΕΚ 367/Β/ 
20.2.2004) Απόφαση «Εγκατάσταση και διαδρομή του 
Αγωγού φυσικού Αερίου «Αλεξανδρούπολη (Άνθεια) - Κή¬ 
ποι» στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου». 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/φ.19/οικ. 4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 
528/Β/25.3.2004) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 


στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη 
και Ιωάννη Παπαθανασίου». 

7. Αιτιολογική Έκθεση, αποφασίζουμε: 

α) Τροποποιούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. Δ3/1591/ 
9.2.2004 Απόφαση περί εγκατάστασης και διαδρομήςτου 
Αγωγού φυσικού Αερίου «Αλεξανδρούπολη (Άνθεια) - Κή¬ 
ποι» στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, που δημοσιεύ- 
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
367/Β/20.2.2004), και ορίζουμε τη νέα διαδρομή και εγκα¬ 
τάσταση του Αγωγού φυσικού Αερίου στο Νομαρχιακό 
Διαμέρισμα Έβρου στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερι¬ 
σμάτων Ιτέας και Αρδανίου του Δήμου Φερών σε έκταση 
συνολικού εμβαδού 26.388 τ.μ. από τη θέση Κ40Β έως 
Κ40Ε, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και απεικονίζεται 
σήμερα με συνεχή γραμμή κόκκινου χρώματος στα ακό¬ 
λουθα συνημμένα στη παρούσα και υπό κλίμακα 1:1.000 
Κτηματολογικά Διαγράμματα του Αγρονόμου Τοπογρά¬ 
φου Μηχανικού Λάμπρου Κοτσώνη που συντάχθηκαν την 
05.05.2005 (φύλλα 2): 

1. Σχ. 8020-380-00-91-30/Αναθ. 2/φύλλο 3 από 3/ 
27.4.2005. 

2. Σχ. 8020-380-00-91-31/Αναθ. 2/φύλλο 3 από 3/ 
27.4.2005 

β) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/ 
8.2.1995) «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες διατάξεις». 

γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εγκα¬ 
τάστασης του παραπάνω αγωγού μπορεί να αρχίσει η 
ελεύθερη εκτέλεση του έργου και οποιαδήποτε εκκρεμο¬ 
δικία δεν την αναστέλλει. 

δ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2005 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΑΕΠλ 


ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ) - ΚΗΠΟΙ» 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΠΟ Κ40Β ΕΩΣ Κ40Ε 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα | 
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (χωρίς τιμές) 

2) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΥΟ) 


ΝΟΜΟΣ: 

ΔΗΜΟΣ: 


ΕΒΡΟΥ (11) 
ΦΕΡΩΝ 


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΙΤΕΑΣ 

ΑΡΔΑΝΙΟΥ 




















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
« ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ)-ΚΗΠΟΙ» 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΠΌ Κ40Β ΕΩΣ Κ40Ε 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (χωρίς τιμές) 

ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ (11) 

ΔΗΜΟΣ: ΦΕΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΙΤΕΑΣ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ 


ΤίίίοΤγπο^ . ( 

αΤ£Χ ν?κοΰς στο σχ Τ9ί ·/. 


10Ρ 6 




Οι αΰξοντες αριθμοί Α/Α που φαίνονται στην στήλη (1) των κτηματολογικών 
πινάκων και προσδιορίζουν την ιδιοκτησία στο κτηματολογικό διάγραμμα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 







°· "ΤΣΑΓΚΑΡΑΚηγ 







ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ) - ΚΗΠΟΙ" 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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(1) ΧΕΡΣΟ, ΔΑΣΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ( ΠΡΟΒΛΕΨΗ ) (2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, κλπ (3) ΜΙΚΡΑ Α, ΜΕΣΑΙΑ Β, ΜΕΓΑΛΑ Γ 

































































































ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




(1) ΧΕΡΣΟ, ΔΑΣΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ( ΠΡΟΒΛΕΨΗ ) (2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, κλττ (3) ΜΙΚΡΑ Α, ΜΕΣΑΙΑ Β, ΜΕΓΑΛΑ Γ 




























ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ( ΑΝΘΕΙΑ) - ΚΗΠΟΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



(1) ΧΕΡΣΟ, ΔΑΣΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ( ΠΡΟΒΛΕΨΗ ) (2) ΧΤΙΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, κλττ (3) ΜΙΚΡΑ Α, ΜΕΣΑΙΑ Β, ΜΕΓΑΛΑ Γ 




Ινον 


ΦΕΚ829 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



Τίλ,ΥΙ'υι: /·ήΜ<Σ~ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 





































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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- 


I 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΠΑΑ ί Γ0έ ΖΩΝΗΣ ΕΡΙ’. 















































































































